Bosch Maleteknik: 


hajeste praecision — nemmeste betjening 


Program 2011: (@) 
Professionelt blat maleveerktgj 
til professionelle fra professionelle Invented for life 


me te i i eed! rN re | 
/ / w.bosch-professional.d : : 4% hi _ 


Til professionelle fra professionelle 


Bosch er den foretrukne partner inden for handverk og industri. Da du betyder meget for os, vil vi ogsa 

i fremtiden holde dig opdateret med den nyeste viden, og informere dig om vores nyheder inden for professionelt blat 
elveerktgj og serlige serviceydelser. Det eneste du skal gore, er at udfylde dette kontaktkort og sende det til det 
anforte faxnummer. 


Firma 

Hr. 

Fornavn, efternavn 

Fru 
Gade, nr. 
Postnummer/by 
Telefon Fax 
E-mail 


MT UC 02/11 DK 


Ja, jeg vil fremover ogsa gerne modtage information fra Bosch pr. e-mail. 


Stilling Ejer / Ansvarlig for indkab Anden stilling 
direktor af elveerktgj 


Hvor meget el-vzerktoj har du i dit firma? 


1-19 20-49 50-99 > 100 


Inden for hvilken branche arbejder dit firma? 


Tagdaekker / tomrer Byggeri 

Snedker / tomrer Jord- og betonarbejde 
Mgbelproduktion / m@belindustri Andet byggeerhverv 
Ovrig traebearbejdning Bilsalg / -veerksted 
Maler / lakerer Bilindustri 

Gulvlegger, fliser Ovrig maskinindustri 
Gulvleegger, trae Maskinindustri 
Elinstallation Smedeverksted 
Blikkenslager Stal- / metalbearbejdning 
Varme- / ventilationsteknik Andet 


Ja, jeg vil gerne fremover modtage information fra Bosch! 


Jeg erklaerer mig hermed indforstaet med, at Bosch-gruppen gemmer og bruger de data, som de i denne forbindelse er kommet i besiddelse af, til at 
informere mig om Bosch produkter og tjenesteydelser. Jeg har ret til at fa oplyst, hvilke personlige data Robert Bosch A/S, Power Tools, 2750 Ballerup, 
Danmark, har lagret om mig. Ovenstaende samtykkeerklering kan til enhver tid traekkes tilbage over for Bosch-gruppen pa ovennavnte adresse. 

Ja, jeg er indforstaet med, at jeg ogsa kan blive informeret af udvalgte lokale Bosch-forhandlere om produkter og tjenesteydelser, og at mine oplysninger 
ma videregives i dette ajemed. 


Dato/underskrift 


Fax: DK = +45 44898600 


Bosch Kundeservice 
Telefon DK +45 44898410 


Svar pa alle sogrgsmal: Bosch Kundeservice besvarer alle soorgsmal om brugen 
af de professionelle bla maleinstrumenter fra Bosch. 


Yderligere oplysninger om Bosch maleinstrumenter 


www.bosch-professional.dk 


1619BN4113 - DK - Trykt i Forbundsrepublikken Tyskland — Ret til tekniske aendringer forbeholdes. Vi patager os ikke noget ansvar for trykfejl. 


VEAR | * gaalder alt blat, professionelt el-vaerktgj 


WARRANTY*. ved registrering inden for 4 uger efter kabet pa www.bosch-professional.com/warranty 


BOSCH 


Robert Bosch A/S 

aes BOSCH 
Telegrafvej 1 

2750 Ballerup 


Tel. 44898410 Invented for life 


www.bosch-professional.dk 
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Nye Igsninger 
til nye krav 
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Industrien og byggeriet skal til stadighed klare nye 
udfordringer. Byggeprojekterne bliver mere og mere 
komplekse og skal udfgres hurtigt, praecist og 
palideligt. For at kunne Ise disse nye opgaver gges 
ogsa de krav, som du stiller til dine maleinstrumenter. 


Bosch tilbyder et bredt produktsortiment, som 
imgdekommer disse nye krav: lille, staerk og alligevel 
let at betjene. Maleteknik fra Bosch er dermed ikke 
laengere kun forbeholdt specialisten, men letter ogsa 
handveerkerens arbejdsproces og forbedrer dennes 
produktivitet. 


Udviklet til professionelle 

| udviklingen af nye maleinstrumenter har Bosch i arevis 
arbejdet meget taat sammen med handveerkere og andre 
brugere. Et godt eksempel pa dette samarbejdes succes 
er GLM 80 Professional. Denne nye laserafstandsmaler 
muligg@r hurtigere og mere preecist arbejde takket 
vere en integreret 360°-hezldningssensor. Som fglge 

af udstyringen med lithium-teknologi er det endvidere 
muligt at udfgre 25.000 malinger pr. opladning. 


Testet af professionelle 

Alle maleinstrumenter fra Bosch testes af professionelle, 
og vel at mzerke under utroligt harde betingelser: pa 
store byggepladser sasom vindmglleparker, som kraever 
den hgjeste precision — ogsa under meget vanskelige 
vejr- og vindforhold. 


Przecision - nemt og bekvemt 

Vi vil ogsa i fremtiden udvikle de professionelle bla 
maleinstrumenter fra Bosch helt og holdent efter denne 
succesformel. Vi gnsker at tiloyde dig et omfattende 
program af overbevisende lgsninger til professionelle 
fra professionelle. 


Med venlig hilsen 


MW Vint 


Martin Merchant 


Chef for produktomradet Maleteknik 
Marketing & salg 
Europa & Asien 


Indholdsfortegnelse 


Nyheder 


Bosch produktoversigt 
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Nyhederne fra Bosch 
Innovationer til professionelle fra professionelle 


Med de aktuelle nyheder saetter Bosch Maleteknik nye standarder i alle produktsegmenter. 


Eksempel: Laserafstandsmaler GLM 80 Professional imponerer med endnu flere funktioner og takket 


vere lithium-teknologi er det nu muligt at udfgre 25.000 malinger pr. batteriopladning. 


NYHED! 
Multidetektor 


GMS 120 Professional 
Den mest palidelige 
multidetektor i sin klasse 
uS.12 


NYHED! 
Laserafstandsmalere 


GLM 80 Professional 
High-tech-lgsningen 

til komfortabelt malearbejde 
u S. 32 


GLM 80 +R60 
Professional 
Hzeldningsmaleren, 

som ogsa maler afstande 
u S. 33 


NYHED! 
Rotationslasere 


GRL 400 H Professional 
Den let betjente rotationslaser 
til udendors brug 

uS. 24 


NYHED! 
Linjelaser 


GLL 2 Professional 

Den kompakte krydslinjelaser 
til professionelle 

UES? 19 
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GRL 300 HVG Professional 
Fremragende overblik 

til opgaver indendors 

u S. 26 


Optiske nivelleringsinstrumenter 


GOL 20 D og GOL 20 G Professional 
Robust og palidelig - optimalt egnet til 
udendors brug 
u S. 29 
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Bosch produktoversigt 
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Bosch produktoversigt 


D & 
RS o RS 
: 2) ORS 
De mest geengse opgaver og anvendelsesmuligheder fe é e Oo > é 
F > 2 w 
for optiske nivelleringsinstrumenter, laseraf- = aS 7 = a £ we 
: : & Sf kT kT RF 
standsmalere samt vinkel- og heeldningsmalere Ss S BI FY EF Foi EI KT 
Cr he. fy és fe § fe? fa 8 fs 
finder du i denne oversigt. = RG i fy ky & a) A? & oy Ss & 
0 ~ Soy < foe > a & £e 
PIES SS LIE EL PIS/S IE EIS EE 


INDENDORS ARBEJDER 


o GOL 20 G Professional @eeooo Oo @ 
= 
td) 
£ 
= GOL 20 D Professional @®@eooo Oo ®@ 
5 
ob 
= GOL 26 G Professional @®@eooo O ®@ 
t= 
& 
g 
‘c GOL 26 D Professional @®eooo O ®@ 


NYHED! GLM 80 Professional Z O FO] O Fel O © O;0 0080808000 


® 
Sen 
= 
sj 
= 
1) 
mo) 
i= 
© 
~~ 
w 
= 
© 
fen 
®o 
7) 
© 
=_l 


GLM 250 VF Professional 


GAM 220 MF Professional 7 O0o0e0@0 01'e @eee08e2e8@ @ 


DWM 40 L Professional 


a 
DNM 60 L Professional 


Vinkel- og 
hzeldningsmalere 


a 


DNM 120 L Professional 


Produktoversigt | 9 


INSTAL- 
LATION 


E 
Wu 
Qa 
Zz 
q 


FAERDIGGORELSE 


ep) ep) ep) ep) N ap) wt ike) ~~ ee) ep) ep) 
N N N N ioe) iop) loa) ioe) ioe) op) ioe) ioe) 
@ e @ @ 
O O oO oO 
* * * * 
‘© O oO oO @ e e oO 
* * * * 
O O oO O e e @ e 
* * * * 
® @ & 8 @ @ e @ 
@ @ e 


@®oo0;0 @ 0 


O/}® 0/0 0 @ @/0 @ ®@ 

O|}® @|@ @ 0 0/@ 0 @ 

@e@@0@@@e@ 808 8 @ @ 

@e@@08@@e@ 08 8 @ @ 
@ 

0O;® @|8@ @@0/8 @ O 

@e@@e@0@@@e0/@ @ 


Med adapter 


* 


O Mulig 


@ Optimal 


10 | Detektorer 


Detektorer fra Bosch: 


betjeningsvenlige og absolut palidelige 


Detektorerne fra Bosch sztter nye standarder, hvad angar praecision og palidelighed og udmeerker 
sig ved hgj betjeningsvenlighed. D-tect 150 Professional detekterer jernholdige metaller og ikke- 
jernholdige metaller, soaendingsferende ledninger, underliggende traskonstruktioner og endda 
kunststofrer. Den angiver endvidere den mulige boredybde. Pa den made forhindres fejlboringer 
pa palidelig vis. 


nae 
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Overlegen detektering takket vzre enestaende 
UWB:-radarteknologi 


Wallscanner D-tect 150 Professional skal ikke kalibreres og gar brug af fire sensorer af hensyn til en 
maksimal sikkerhed ved detektering af metal, sozendingsfgrende ledninger, trae og endda kunststofrer. 
Endvidere er den kompakt, let at betjene og udstyret med en eksemplarisk overskuelig displayvisning. 


Beskyttelse mod fejlboringer 


Digital boredybdevisning af 
hensyn til en optimal sikkerhed 


Materialeklassificering 


Detekterede materialer vises 


Skal ikke kalibreres 


Altid klar til brug 


Robust konstruktion 


Stg@v- og steenkvandsbeskyttet 


Tilstand 


Universaltilstand 
(forudindstillet) 


Beton special 


Sy: 


al 
_ 


Gulvvarme 


Elementbyggeri 


Cellesten/-blokke 


ein 


Metalgenstande Spzendingsforende 


ledninger 
® @ 
® @ 
® @ 
® @ 
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Kunststofror 


kk 


kk 


* 
@ Tom,@>2cm 


Hgjeste detekteringsdybde 


Detekterer metaller og 
ikke-jernholdige metaller i 
beton op til 15 cm dybde 


Bedste aflzesbarhed 
og funktionalitet 


Det store, belyste display er let at 
aflese, og detekteringsresultater 


vises pa enkel og forstaelig vis 


Selvforklarende 


Intuitiv og entydig betjening pa 
syv sprog 


Trzebjzelker Hulrum 
- e 
= t 
= ® 
® ® 


kk 
@ Fyldt 
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NYHED! Multidetektor 

GMS 120 Professional 
Den mest palidelige multidetektor 
isin klasse 


Za 


Optimal palidelighed: Takket vaere den 
automatiske kalibrering registreres alle 
genstande og anvendelsesfejl undgas 


mae 


Palidelig detektering ogsa af dybtliggende 
genstande — op til 12 cm dybde 


Za 


Endnu mere palidelig detektering af genstande 
takket veere den trefarvede LED-lysring 


Zz 


Punktpraecis visning af genstandens midte 
med »Center Finder«-skala 


Stort, belyst display Markeringsabning 


LED-lysring 
»Center Finder«-skala 
3 detekteringsfunktioner 
Gipspladefunktion, 
Softgrip af hensyn : mS’ Metalfunktion, 
til et bedre greb : : Funktion for 
' ; speendingsfgrende ledninger 


NYHED! GMS 120 Professional 
Bestillingsnummer 0 601 081 000 


1x9 V 6LR61batteri, 


Medfolgende tilbeh 
Si ald daaal strop, beskyttelsestaske 


Jernholdige metaller, ikke- 
jernholdige metaller, under- 
liggende treekonstruktioner, 
spaendingsfgrende ledninger 


Detekterbare materialer 


Maledybde, maks. 120 mm 
Automatisk slukning, ca. 5 min. 

Mal (L/B/H) 200 x 85 x 32 mm 
Vzegt 0,27 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehgr finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Wallscanner D-tect 150 Professional 
Fremtiden inden for detektering - 
precision pa hgjeste niveau 


Zz 


UWB-radarsensorik til millimeterpraecis 
detektering af jernholdige/ikke-jernholdige 
metaller, sozendingsfgrende ledninger, traebjzlker 
og kunststofror sasom gulv- og veegvarmerer 


N Praecis detektering af armeringsjern i beton 
ned til 15 cm dybde 
N Digital visning af materialeegenskaber og 


den maksimalt tilladte boredybde 


Wallscanner D-tect 150 Professional 
forhindrer bekostelige fejlooringer og er 
perfekt til alle former for renoveringsopgaver. 
Ogsa armeringer i beton 

detekteres pa palidelig vis. 

Les mere pa www.wallscanner.com. 


D-tect 150 Professional 


Bestillingsnummer 0 601 010 005 


4x 1,5 V LR6 (AA) batteri, 
beskyttelsestaske 


Medfelgende tilbehor 


Kunststofror, jernholdige metaller, 
ikke-jernholdige metaller, under- 
liggende treekonstruktioner, 
speendingsforende ledninger 


Detekterbare materialer 


Maledybde, maks. 150 mm 
Nojagtighed +5mm 
Automatisk slukning, ca. 5 min. 

Stov- og stzeenkvandsbeskyttet IP 54 

Mal (L/B/H) 220 x 97 x 120 mm 
Veegt 0,7 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehor finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Punkt- / linje- og rotationslasere 


fra Bosch: det rigtige instrument 
til ethvert formal 


Punkt-, linje- og rotationslaserne fra Bosch udmeerker sig ved hgj funktionalitet og nem handtering. 
Et omfattende tilbehgrsprogram sikrer praacist og hurtigt arbejde i alle byggefaser, ogsa over 
sterre afstande. 


oi — | " Punktlasere : Linjelasere | A / Rotationslasere 
ai S. 16-18 S.19-23 - |— S. 24-27 
: | j 
f 


¢ 


GPL5C GPL5 GPL3 GLL 2 GLL 2-80 P GLL 2-50 GLL 3-80 P GTL3 BL200GC GRL400H GRL300HVG GRL 300 HV 
Professional Professional Professional | Professional Professional Professional Professional Professional | Professional Professional Professional Professional 
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nivellering/ (e} (eo) (eo) @ @ r ) @ = e@ 7 a) Cd 
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i lod/ e e e e) fe) eo) e 7 oO ~ O oO 
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Overfgring af @ e = = = O Oo e O _ O Oo 
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Rumopdeling [ ) (eo) im a = = @ _ ce] 7 o] ° 
Fliselaegning a = = (eo) @ fo} e@ @ O 2 O Oo 


@ Optimal O Egnet O Mulig — Uegnet 
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Endnu hogjere ydelse og przcision 


med det rigtige tilbehor 


ra 
GRL 300 HV 
Professional 


p 
GRL 400H 
Professional 


Lasermodtager LR 1 Professional 


N Handy modtager til indendgrs og udendgrs opgaver med en 
rakkevidde pa op til 200 m i kombination med rotationslaser 
GRL 400 H Professional og GRL 300 HV Professional 


N  Optisk og akustisk justering af laserstraleniveau 
N 


Stav- og staenkvandsbeskyttet (IP 65) 


GLL 2-80 P 
Professional 


GLL 2-50 
Professional 


GLL 3-80 P 
Professional 


Lasermodtager LR 2 Professional 


N  Praktisk modtager med en raekkevidde pa op til 50 m 
til indendgrs og udendgrs brug 


za 


Justering af laserstraleniveau, optisk (display og lysdioder) 
og akustisk, til arbejde under forskellige lysforhold 


za 


Magneter pa oversiden for at sikre en bedre fastggrelse 


Stgv- og stzenkvandsbeskyttet (IP 54) 


Pad} 


Robuste og palidelige: 
Stativer og holdere fra Bosch 


Universalholder 
BM 1 Professional 


Teleskopstang 
BT 350 Professional 


GRL 300 HVG 
Professional 


Lasermodtager LR 1G Professional 


N Handy modtager til indendgrs og udendgrs opgaver 
med en reekkevidde pa op til 150 mi kombination med 
rotationslaser GRL 300 HVG Professional 


N Nem montering med holderen pa en stadie 
N Praktisk display med alle nadvendige informationer 


N Stov- og staenkvandsbeskyttet (IP 65) 


BL 200 GC 
Professional 


Kraftig modtager 
BLE 200 Professional 


Praktisk modtager med en raekkevidde pa op til 200 m 
til udend@rs og indendgrs brug 


Zz 


za 


Optisk og akustisk visning af laserniveauet 


Zz 


Integreret lysfilteromskiftning til sollys eller kunstigt lys 


Zz 


Stav- og staenkvandsbeskyttet (IP 66) 


Byggestativ 
BS 150 Professional 


Vz gholder 
WM 4 Professional 
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Punktlaser 

GPL 5 C Professional 
Overforing og justering pa 
linje pa rekordtid 


N_ Selvnivellerende inden for 4 sekunder ved op til 4° 
heeldning, akustisk advarsel (kan deaktiveres) ved 
nivelleringsfejl 


N Nem at betjene takket vere selvforklarende funktionsknap- 
per til valg af forskellige projektionsmgnstre 


N Robust til brug pa byggepladser takket vere stov- og 
steenkvandsbeskyttelse IP 54 


N Fas med universalholder til fastgarelse pa genstande med 
magnet (metal) eller skrueforbindelse (trae) 


’ = > 
|) “2 - 


GPL 5 C Professional 


Bestillingsnummer 0 601 066 300 0 601 066 301 0 601 066 302 

Medfolgende tilbehor Lasermaltavle, Lasermaltavle, Lasermaltavle, 
4x 1,5 V LR6 (AA) batteri, 4 x 1,5-V LR6 (AA-)batteri, 4x 1,5 V LR6 (AA) batteri, 
beskyttelsestaske byggestativ BS 150, transportkuffert, 

beskyttelsestaske universalholder BM 1 

Arbejdsomrade laserpunkter 30 m vandret, 10 m (@verst)/5 m (nederst) lodret 

Arbejdsomrade laserkrydser 7 m (gverst), 3 m (nederst) 

Nivelleringsprzecision + 0,2 mm/m vandret, + 0,25 mm/m lodret 

Selvnivelleringsomrade Op til + 4° 

Laserdiode/-klasse 635 nm/< 1 mW/2 

Stov- og steenkvandsbeskyttet IP 54 

Driftstid, maks. 20 t (i 3-punkts-funktion), 9 t (i 5-punkts- og krydslinjefunktion) 

Mal (L/B/H) 146 x 57x 119 mm 

Vzegt 0,6 kg 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehor finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Punktlaser GPL 5 Professional 
Utrolig Kompakt 5-punkts-laser - 
til nem overfering af 
rette vinkler 


Za 


Selvnivellerende 5-punkts horisontal- og -lodlaser e 
til arbejde indendgrs 


a 


Til preecis overforsel af rette vinkler og referencepunkter 
fra gulv til loft 


za 


Nem handtering takket veere den meget kompakte stgrrelse 


Pei 


Mange muligheder for fastggrelse ved hjaelp af 
universalholderen 


Tradkors-laserteknologi 
Det enestaende 
laserteknologi sikrer 

en optimal synlighed 

af laserpunktet ved 
mellemlange og lange 
afstande. 


GPL 5 Professional 


Bestillingsnummer 0 601 066 200 


Medfglgende tilbehor 3 x 1,5 V LR6 (AA) batteri, 
multifunktionsholder, 
beskyttelsestaske 


Arbejdsomrade 30 m* 
Nivelleringsprzcision + 0,3 mm/m 


+ 5° laengdeakse, 


Selvnivelleringsomrade . 
+ 3° tveerakse 


Laserdiode/-klasse 635 nm/< 1 mW/2 
Stov- og steenkvandsbeskyttet [> Sx 

Driftstid, maks. 24t 

Mal (L/B/H) 104 x 40 x 80 mm 
Vzegt 0,25 kg 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehgr finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Punktlaser GPL 3 Professional 
Utrolig Kompakt 3-punkts-laser - 
perfekt til overfgring af lodounkter 


N_ Selvnivellerende 3-punktshorisontal- og -lodlaser 
til arbejde indendgrs 


N Muliggor preecis overforsel af et referencepunkt 
fra gulv til loft 


N Nem handtering takket vaere den meget 
kompakte stgrrelse 


N Mange muligheder til fastgorelse ved hjelp 
af universalholderen 


Testet af professionelle: 
»GPL 3 Professional 

er perfekt til hurtig 

og millimeterpreecis 
beregning af underlagets 
ujeevnheder.« 


GPL 3 Professional 


Bestillingsnummer 
Medfglgende tilbehor 


Arbejdsomrade 


Nivelleringsprzecision 
Selvnivelleringsomrade 


Laserdiode/-klasse 

Stov- og stzeenkvandsbeskyttet 
Driftstid, maks. 

Mal (L/B/H) 

Veegt 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 
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0 601 066 100 

3 x 1,5 V LR6 (AA) batteri, 
multifunktionsholder, 
beskyttelsestaske 

30 m* 

+0,3 mm/m 

+ 5° laangdeakse, 

+ 3° tvazerakse 


635 nm/< 1 mW/2 
IP 5X 

24t 

104 x 40 x 80 mm 
0,25 kg 
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NYHED! Linjelaser GLL 2 Professional 
Den kompakte krydslinjelaser 
til orofessionelle 


Testet af professionelle: 

»Den kompakte konstruktion og de tydelige 
linjer overbeviste mig. 

GLL 2 Professional kan vere i bukselommen 
og bliver dermed ikke laengere vaek pa 
byggepladsen.« 


a 


Lille, let, altid ved handen 


mR 


en enkelt knap 


Nem at handtere takket vere betjeningen med 


N Fleksibel at bruge: Med multifunktionsholderen 
opnas flere forskellige monteringsmuligheder 


NYHED! GLL 2 Professional 


Bestillingsnummer 
Medfglgende tilbehor 


Arbejdsomrade 
Nivelleringsprzcision 
Selvnivelleringsomrade 
Laserdiode/-klasse 

Stov- og steenkvandsbeskyttet 
Driftstid, maks. 

Mal (L/B/H) 

Vzegt 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 
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0 601 063 700 


3 x 1,5-V-LR6-(AA-) batteri, 
multifunktionsholder (fas ogsa 
som tilbehgr), beskyttelsestaske 


> 10 m* 

+0,3 mm/m 

Op til + 4° 

635 nm/< 1 mW/2 
IP 5X 

ID 

80 x 42 x 96 mm 
0,25 kg 
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Linjelaser GLL 3-80 P Professional 
Den kompakte 
multilinjelaser til alle 
indendgrs opgaver 


Zz 


Ubegraensede anvendelsesmuligheder: En vandret 
og 2 lodrette 360° linjer giver en lang reekke nye 
anvendelsesmuligheder til samtidig markering, 
justering og nivellering indendors 


Zz 


Selvnivellerende (4° pa 4 sek.), meget pracis 
(+ 0,2 mm/m) og med modtager LR 2 Professional 
op til 80 m rekkevidde i diameter 


Zz 


Kompakt, nem at handtere og yderst robust (IP 54) 


GLL 3-80 P Professional 


Bestillingsnummer 0 601 063 301 0 601 063 302 0 601 063 303 

Medfelgende tilbehor Lasermaltavle, Lasermaltavle, Lasermaltavle, 1 x 9 V-6LR61- 
4 x 1,5-V-LR6-(AA-)batteri, 4 x 1,5-V-LR6-(AA-)batteri, batteri, 4 x 1,5-V-LR6-(AA-) 
byggestativ BS 150, universalholder BM 1, batteri, universalholder 
beskyttelsestaske transportkuffert BM 1, modtager LR 2, 

transportkuffert 

Arbejdsomrade @ 80 m (med modtager), 40 m (uden modtager) 

Nivelleringsprzecision +0,2 mm/m 

Selvnivelleringsomrade Op til + 4° 

Laserdiode/-klasse 640 nm/< 1 mW/2 

Stov- og steenkvandsbeskyttet IP 54 

Driftstid, maks. 18 t i 1-linje-funktion 

Mal (L/B/H) 159 x 75 x 141 mm 

Veegt 0,76 kg 
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Linjelaser GLL 2-80 P Professional 
Nivellering i 360° - det har aldrig veret 
hurtigere og nemmere 


Za 


Hoj arbejdseffektivitet: Samtidig gennemfgrelse af 
vandrette og lodrette nivelleringsopgaver i hele 
rummet med ét og samme instrument 


Zz 


Stort arbejdsomrade: Praecist arbejde i en diameter pa 
op til 80 m ved hjzlp af modtageren LR 2 Professional 


Pa 


Nem handtering: Selvnivellerende op til 4° inden 
for 4 sekunder, kompakt konstruktion 


La ear 


GLL 2-80 P Professional 


Bestillingsnummer 0 601 063 201 0 601 063 202 0 601 063 203 

“Medfalgende tilbehor Lasermaltavle, Lasermaltavle, Lasermaltavle, 1 x 9-V-6LR61- 
4 x 1,5-V-LR6-(AA-)batteri, 4 x 1,5-V-LR6-(AA-)batteri, batteri, 4 x 1,5-V-LR6-(AA-) 
byggestativ BS 150, universalholder BM 1, batteri, universalholder 
beskyttelsestaske transportkuffert BM 1, modtager LR 2, 

transportkuffert 

“Arbejdsomrade o 80 m (med modtager), 40 m (uden modtager) 

Nivelleringsprzecision + 0,2 mm/m 

‘Selvnivelleringsomrade : Op til + 4° 

‘Laserdiode/-klasse 640 nm/< 1 mW/2 

‘Stov- og steenkvandsbeskyttet IP 54 

‘Driftstid, maks. 18 t i 1-linje-funktion 

Mal (L/B/H) 158 x 54x 141 mm 

‘Veegt 0,68 ke 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 
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Linjelaser GLL 2-50 Professional 
Praacise linjer, stor synlighed 


maak) 


Selvnivellerende vandret og lodret pendullaser 
til hurtig indstilling af linjer 


Zz 


Tydelige laserlinjer med et arbejdsomrade pa 20 m 
(uden modtager) 


Zz 


Stor anvendelsespraecision med en ngjagtighed 
pa+3mm ved 10 m 


a’ ea! e@ 


Undersggelser ved Cantabria 
Universitet 

har vist, at GLL 2-50 Professional 
i arbejdsomradet pa 20 m ved 
60.000 lux projicerer mere 
preecise linjer end alle andre 


linjelasere, der findes pa 


markedet. 


GLL 2-50 Professional 


Bestillingsnummer 0 601 063 101 0 601 063 102 0 601 063 103 

Medfolgende tilbehor Lasermaltavle, justeringsskive, 3 x 1,5-V-LR6-(AA-)batteri, 3 x 1,5-V-LR6-(AA-) batteri, 
3 x 1,5-V-LR6-(AA-) universalholder BM 1, universalholder BM 1, 
batteri, byggestativ BS 150, transportkuffert modtager LR 2, 
beskyttelsestaske 1 x 9-V-6LR61-batteri, 

transportkuffert 

Arbejdsomrade 50 m (med modtager), 20 m (uden modtager) 

Nivelleringsprzecision + 0,3 mm/m 

Selvnivelleringsomrade Op til + 4° 

Laserdiode/-klasse 635 nm/< 1 mW/2 

Stov- og stazenkvandsbeskyttet IP 54 

Driftstid 12t 

Mal (L/B/H) 118x 57x89 mm 

Veegt 0,45 kg 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 
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Linjelaser GTL 3 Professional 
Hurtig fliselaegning 
takket veere den ekstra 
linje ved 45° 


Testet af professionelle: 
»Den ekstra 45° linje er det perfekte 
hjzlpemiddel til praecist arbejde, iseer 


ved renovering og sanering af zldre Z 

bygninger. Ogsa raekkevidden for 

GTL 3 Professional imponerede mig.« pd pd reddot design award 
pee yrs best of the best 2010 


Za 


Projicerer ud over de to laserlinjer i en 
vinkel pa 90° en tredje linje ved 45° til 
preecis og hurtig justering og laegning 
af veeg- og gulvfliser 


Zz 


Hgj ngjagtighed pa 0,2 mm/m 


Zz 


Det kompakte og lette design sikrer en 
optimal betjening 


GTL 3 Professional 


Bestillingsnummer 0 601 015 200 
Medfelgende tilbehor Lasermaltavle, 
justeringsskive, 
4 x 1,5-V-LR6-(AA-)batteri, 
beskyttelsestaske 


Arbejdsomrade med maltavle 20 m* 
Vinkelngjagtighed (0° til 90° vinkler) + 0,2 mm/m 
Laserdiode/-klasse 635 nm/< 1 mW/2 
Stov- og steenkvandsbeskyttet IP 54 


18 t i 2-linje-tilstand, 
12 t i 3-linje-tilstand 
Mal (L/B/H) 156 x 102 x 98 mm 
Vzegt 0,5 kg 


Driftstid, maks. 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 
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NYHED! Rotationslaser 

GRL 400 H Professional 
Den let betjente 
rotationslaser til 
udendgrs brug 


> Enkel handtering: en-knaps-funktion 
> Selvnivellering pa 8 % (+ 5°) ved vandret brug 


> Automatisk stodadvarselsfunktion forhindrer 
nivelleringsfejl ved vibrationer og rystelser 


Przecision ogsa over store afstande 
GRL 400 H Professional kan anvendes 
med modtager op til en diameter 
pa 400 m, og det med en precision 
pa 0,08 mm/m. Til brug ved byggeri 
i hgjden eller dybden eller til 
landskabsopgaver. 

Caan 


ee | 


NYHED! GRL 400 H Set Professional 


Bestillingsnummer 0 601 061 800 

Medfolgende tilbehor Modtager LR 1 Professional, batteri (NiMH), 
batterihus, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 
2x 1,5 VLR20 (D), laserbriller, maltavle, 
laderszet med adapter, transportkuffert 


Laserklasse 2 
Arbejdsomrade-@ med modtager 400 m 
Nivelleringsprzecision + 0,08 mm/m 
Selvnivelleringsomrade Oe 
Rotationshastighed 600 o/min 
Scanningsfunktion - 
Punktfunktion = 

Stov- og staenkvandsbeskyttet IP 56 


Driftstid, maks. 
Mal (L/B/H) 
Veegt 


Akku (NiMH) 30 h; alkalisk 50 h 
190 x 180 x 170 mm 
1,8 kg 
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Rotationslaser 

BL 200 GC Professional 
Den robuste maskine 
til enhver byggeplads 


ma 


Ideel til udendgrs brug og brug i darligt vejr takket veere 
den robuste stav- og staenkvandsbeskyttelse (IP 66) samt 
prisme-afdaekning 


za 


Effektiv modtagerlinse og modtager BLE 200 Professional 
til nivellering op til 200 m 


Pad 


Ekstremt praecis (1 mm/20 m) til nojagtigt arbejde, ogsa 
pa leengere afstand 


Kraftig modtager Fjernbetjening 
BLE 200 Professional BLR 10 Professional 


BL 200 GC Professional 

Bestillingsnummer 0 601 015 000 

Medfelgende tilbehor 1 x akku/lader, 
modtager BLE 200, fjernbetjening 
BLR 10, maltavle, 
4 x 1,2 V KR20 (D) (5.000 mAh), 
4x 1,5 V LR20 (D), laserbriller, 
heeldningsberegner, 
transportkuffert 


Laserklasse 3R 


Arbejdsomrade-@ med modtager 400m 


Nivelleringsprzcision + 0,05 mm/m 
Selvnivelleringsomrade ae Ie 

Rotationshastighed 10, 50, 200, 600 o/min 
Punktfunktion Ja 

Driftstid, maks. Akku (NiMH) 30 h; alkalisk 40 h 
Stov- og stzeenkvandsbeskyttet IP 66 

Mal (L/B/H) 211 x 180 x 190 mm 

Veegt 3 kg 
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Hgj funktionalitet 

Lod- og referencestrale sikrer hurtig justering. 
Af hensyn til optimal synlighed kan instrumentet 
indstilles til punkt-, linje- eller rotationsfunktion 


efter eget valg. 
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NYHED! Rotationslaser 
GRL 300 HVG Professional 
Fremragende overblik 
til oogaver indendgrs 


Poe 


Grgn laserlinje: Op til fire gange sa god sigtbarhed 
i forhold til en rad laserlinje 


Zz 


Hurtig at indstille ved vandret og lodret brug takket 
veere automatisk selvnivellering pa 8 % (+ 5°) 


Zz 


Den aktiverbare stadadvarselsfunktion forhindrer 
nivelleringsfejl ved rystelser og vibrationer 


eee i 
ISHOCK WARNING 


Testet af professionelle: 

»Den gronne laserstrales bedre 
sigtbarhed er imponerende, 

iseer ved lange afstande, lyse 
omgivelser eller mgrke malflader.« 


NYHED! GRL 300 HVG Set Professional 


Bestillingsnummer 0 601 061 701 


Medfolgende tilbehor Modtager LR 1G Professional, fjernbetjening 
RC 1 Professional, vaagholder WM 4 Professional, 
akku (NiMH), batterihus, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 
2x 1,5 V LR20 (D), laserbriller, maltavle, 
lader med adapter, transportkuffert 


Laserklasse 3R 

Arbejdsomrade-@ med modtager 300 m 
Nivelleringsprzecision + 0,1 mm/m 
Selvnivelleringsomrade ap yo 

Rotationshastighed 150, 300, 600 omdr./min. 
Scanningsfunktion 110°, 25°, 50° 
Punktfunktion Ja 

Stov- og stazenkvandsbeskyttet [> yal 

Driftstid, maks. Akku (NiMH) 20 h; alkalisk 30 h 
Mal (L/B/H) 190 x 180 x 170 mm 
Veegt 1,8 kg 
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Rotationslaser 

GRL 300 HV Professional 
Enkel handtering med 
vandret og lodret 
selvnivellering 


ma 


Enkel at betjene takket vere en-tryks-funktion og 
selvforklarende display 


et 


Hurtig at indstille ved vandret og lodret brug takket 
veere automatisk selvnivellering pa 8 % (+ 5°) 


za 


Den aktiverbare stadadvarselsfunktion forhindrer 
nivelleringsfejl ved rystelser og vibrationer 


ISHOCK WARNING 


Anvendelsesmuligheder 

GRL 300 HV Professional er 
perfekt til opgaver indendgrs, 
f.eks. sazenkning af lofter eller 
installationsarbejde. 


GRL 300 HV Set Professional 


Bestillingsnummer 0 601 061 501 


Medfolgende tilbehor Modtager LR 1G Professional, fjernbetjening 
RC 1 Professional, vaagholder WM 4 Professional, 
akku (NiMH), batterihus, 2 x 1,2 V HR20 (D) 
(9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), laserbriller, 
maltavle, lader med adapter, transportkuffert 


Laserklasse 3R 


Arbejdsomrade-@ med modtager 300m 


Nivelleringsprzecision + 0,1 mm/m 
Selvnivelleringsomrade ae 15? 

Rotationshastighed 150, 300, 600 omdr./min. 
Scanningsfunktion IO, Ds, Bor 

Punktfunktion Ja 

Stov- og staenkvandsbeskyttet IP 54 

‘Driftstid, maks. Akku (NiMH) 30 h; alkalisk 50 h 
Mal (L/B/H) 190 x 180 x 170 mm 

Veegt 1,8 kg 
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Optiske nivelleringsinstrumenter fra 


Bosch: precise og utroligt robuste 


eer ene " - TT 
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De optiske nivelleringsinstrumenter fra Bosch udmeerker sig ved en hgj preecision og stor palidelighed. 


De gennemprovede stativer gar det nemmere at nivellere, sikrer en let, ultrapreecis og palidelig indstilling 


og er derfor perfekte til de haje krav, der stilles pa en byggeplads. 
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Optiske nivelleringsinstrumenter 
GOL 26 G/D Professional 
Utroligt robust til udendgrs brug 


a2 


Dimensioneret til anvendelse udendgrs takket vere stabilt 
metalhus med st@v- og staenkvandsbeskyttelse (IP 54) 


za 


Robust design med malkollimator og integreret daselibelle 
indbygget i instrumentet 


eit 


Transportkuffert med spezrreanordning til kompensatoren 
af hensyn til en sikker transport 


Optiske nivelleringsinstrumenter 
GOL 20 G/D Professional 
Robust og palidelig - optimalt 
egnet til udendgrs brug 


N Perfekt til udendgrs brug takket veere det robuste hus 
med stov- og steenkvandsbeskyttelse (IP 54) 
N Lysstzerkt objektiv sikrer et skarpt billede af malet 
N Sikker transport pa grund af spzerreanordning til kompensatoren 
GOL 26G GOL 26D GOL 20G GOL 20D 
Professional Professional Professional Professional 
Bestillingsnummer 0 601 068 001 0 601 068 000 0 601 068 401 0 601 068 400 
Medfolgende tilbehor —Linsebeskyttelse, Linsebeskyttelse, Linsebeskyttelse, Linsebeskyttelse, 
szenkelod, saenkelod, seenkelod, szenkelod, 
unbrakonggle, unbrakonggle, unbrakonggle, unbrakonggle, 
indstillingsdorn, indstillingsdorn, indstillingsdorn, indstillingsdorn, 
transportkuffert transportkuffert transportkuffert transportkuffert 
Maleenhed 400 gon 360 grader 400 gon 360 grader 
Vinkelngjagtighed 1 gon 1 grad 1 gon 1 grad 
Arbejdsomrade op til 100 m op til 100 m op til 60 m op til60 m 
Forstorrelse 26 gange 26 gange 20 gange 20 gange 
Nivelleringsprzcision 1,6 mmpa30m 1,6 mm pa 30 m 3mm pa 30 m 3mm pa 30 m 
Stov- og 
stzenkvandsbeskyttelse esd ie eae PRs 
Mal (L/B/H) 2S exes Dexa Sanam 215 x 135x145 mm 215x135 x 145 mm 215x 135x145 mm 
Vzegt 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 
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Laserafstandsmalere fra Bosch: 
sterre rekkevidde, flere funktioner 


360° hzldningssensor 


letter arbejdet og giver 
GLM 80 Professional 
ekstra funktioner. 


Lithium-teknologi 


Op til 25.000 malinger 
pr. opladning, med 
standard-mikro-USB-port. 


yy 


Laserafstandsmalere fra Bosch - de mest optimale i alle ydelsesomrader. Praecis laengde-, flade- og 
volumenberegning pa op til 80 m raekkevidde samt ekstra funktioner og egenskaber i ydelsesomradet 
150 m og 250 m. Herunder maling af skra lofter og beregning af bygningshgjder fra enhver taenkelig position. 
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Robust funktionalitet 


Funktionaliteten er en fornuftig begraensning til det veesentlige. Laserafstandsmalere 
fra Bosch udmeerker sig ved en forsteklasses teknologiske komponenter. Fordelen: 
er en enkel handtering og en absolut palidelig drift, ogsa under vanskelige betingelser. 


Hoj maleydelse 


Robust konstruktion Ogsa ved ugunstige lysforhold 


Fuldt funktionsdygtig selv efter et 
fald fra 1 meters hgjde 


Displaybelysning 
Kapslingsklasse IP 54 Stort, overskueligt 4-linjers 
display af hensyn til bedre 


aflasning af maleveerdierne 


Beskyttet optimalt mod stov 
og stzenkvand 


Hoj nojagtighed Let at betjene 


Maleresultater med en Betjeningspanel med let 


praecision pa op til + 1 mm forstaelige og selvforklarende 
tastesymboler 


oe 


GLM 250 VF GLM 150 GLM 80 GLM 80 + R60 

Professional Professional Professional Professional 
Lzengdemaling e e e o) 
Flade-/volumenmaling e e e e 
Minimum-/maksimum-maling e* e* @ e 
Konstant maling e e e e 
Pythagorasfunktioner e @ - = 
Vzegfladefunktion e e e e 
Timerfunktion ® e e* e* 
Afszetningsfunktion e e - - 
Addition/substraktion af malevzerdier e @ e e 
Indirekte leengde-/hojdemaling 
(via vinkler) ~ a . : 
Hzeldningsmaling - - e e 
Hukommelsesfunktion (konstant) 30 30 20+1 AQ) se al 
Maleskinne - = - e 


Maloptik ® - - - 


* Kan kombineres med flere funktioner. 
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Laserafstandsmaler 
GLM 80 Professional 
High-tech-lasningen 

til komfortabelt malearbejde 


ma 


Ny funktionalitet takket veere den integrerede 
360° heldningssensor 


ae 


Praacis og let at betjene takket veere automatisk 
drejende, belyst display 


Zz 


Hgjeste autonomi takket vere lithium-teknologi — 
op til 25.000 malinger pr. opladning 


za 


Kan genoplades via standard-mikro-USB-port 


. >. 


legende let 
Hzeldningssensoren muliggor 
meget hurtige og precise 
indirekte hajdemalinger. Selv 
forhindringer i maleomradet 
udggr nu ikke lengere noget 
problem. 


o> rs 
7 = Indirekte hojdemaling 


GLM 80 Professional 


Bestillingsnummer 0 601 072 300 


Medfelgende tilbehor 1 x 1,25 Ah lithium-akku, 
beskyttelsestaske, lader, 
producentcertifikat 


Hzeldningsmaling Ja 

Nojagtighed, hzeldningsmaler ap (0) ae 
Maleomrade 0,05-80 m 
Malepreecision +1,5 mm 
eran 25.000 

Stov- og steenkvandsbeskyttet IP 54 

Mal (L/B/H) 111 x 51x 30mm 
Vzegt 0,14 kg 
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NYHED! Laserafstandsmaler 
GLM 80 + R 60 Professional 
Heeldningsmaleren, 
som ogsa maler afstande 


ma 


Precis digital haeeldningsmaling med maleskinne 
R 60 Professional, klar til brug med det samme takket 
vere automatisk registrering af maleskinnen 


mad 


Ny funktionalitet takket veere den integrerede 
360° heeldningssensor 


2 


Op til 25.000 malinger pr. opladning takket vere 
lithium-teknologien, kan genoplades via 
standard-mikro-USB-porten 


Pa) 


En palidelig hjalper pa enhver byggeplads takket 
veere den robuste konstruktion 


Testet af professionelle: 
»Kombineret med maleskinne 

R 60 Professional bliver 

GLM 80 Professional til et 
digitalt vaterpas: maling af 
afstand, nivellering og praecis 
heldningsmaling med et og 
samme apparat. Det er perfekt.« 


GLM 80 + R 60 Professional 


Bestillingsnummer 0 601 072 301 


Medfglgende tilbehor 1 x 1,25 Ah lithium-akku, 
beskyttelsestaske, lader, 
producentcertifikat, maleskinne R 60 


Hzeldningsmaling Ja 
Nojagtighed, hzeldningsmaler 22 (0) 2° 
Maleomrade 0,05-80 m 
Malepreecision +1,5 mm 
oa 25.000 
Stov- og stazenkvandsbeskyttet IP 54 


111 x 51 x 30 mm 
610 x 58 x 30 mm 


Veegt 0,75 kg 


Mal (L/B/H) 
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Laserafstandsmaler 

GLM 150 Professional 
Mere funktionalitet og hgjere brugervenlighed 
til indendgrs brug 


N Nye funktioner sasom delhgjdemaling, 
hgjde-beregning og maling af skra lofter 


N Millimeterpreecise malinger af arealer, voluminer 


og laengder op til 150 m 


N Nem at handtere, intuitiv betjening og stort, 


overskueligt 4-linjet display 


GLM 150 Professional 


Bestillingsnummer 
Medfglgende tilbehor 


Maleomrade 
Malepreecision 
Batterilevetid ca. 
- Enkeltmalinger 
- Konstant maling 


Stov- og steenkvandsbeskyttet 
Mal (L/B/H) 
Vzegt 


0 601 072 000 

4 x 1,5-V-LRO3-(AAA-) batteri, 
bzerestrop, beskyttelsestaske, 
producentcertifikat 

0,05-150 m 


+1,0 mm 


30.000 
5 it 


IP 54 
120 x 66 x 37 mm 
0,24 kg 


\e i 
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Testet af professionelle: 

»Ved opsatning af messestande spiller hurtighed 
en rolle. GLM 150 Professional er intuitiv at 
handtere og mestrer alle vigtige malefunktioner.« 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehgr finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Laserafstandsmaler 

GLM 250 VF Professional 
Laserafstandsmaleren med 
den starste raekkevidde 


zZ 


Perfekt til udendgrsbrug: Integreret maloptik af 
hensyn til optimal sigtbarhed af laserpunktet op 
til 250 meters afstand 


mae 


Maksimal maleydelse og preecision — ogsa ved 
ugunstige lysforhold — takket veere den store 
glaslinse og keramisk optikholder 


Pa 


Talrige malefunktioner, der er nemme at betjene, 
til hurtig og praecis beregning af langder, arealer 
og voluminer 


Testet af professionelle: 

»Ved opferelse af stadioner har 
vi med store afstande at gore. 
Den integrerede maloptik funge- 
rer perfekt, ogsa ved ugunstige 
lysforhold.« 


GLM 250 VF Professional 


Bestillingsnummer 0 601 072 100 


Medfglgende tilbehor 4 x 1,5-V-LRO3-(AAA-) batteri, 
bzerestrop, beskyttelsestaske, 
producentcertifikat 


Integreret maloptik Ja 
Maleomrade 0,05-250 m 
Malepreecision +1,0 mm 


Batterilevetid ca. 


- Enkeltmalinger 30.000 

- Konstant maling Rie 

Stov- og steenkvandsbeskyttet IP 54 

Mal (L/B/H) 120 x 66 x 37 mm 
Veegt 0,24 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehor finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Vinkel- og hzeldningsmalere fra Bosch: 
Udfer precise malinger, overfor og 
foretag nem justering 


Perfekt til praecis bestemmelse af heeldninger, vandrette linjer eller vinkler fra 0° til 360°. 
Uanset opgaven imponerer instrumenterne med deres nemme betjening: Akustiske signaler, 
hukommelses- og regnefunktioner samt display, der kan laeses over hovedhgjde, ger 
arbejdet lettere. 
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Vinkelmaler 

GAM 220 MF Professional 
Praecis geringsvinkel med 
et enkelt tryk pa en knap 


ask 


Automatisk beregning af enkle og dobbelte kap- og 
geringsvinkler uden yderligere hjzlpemidler 


Za 


Hurtig beregning og overforing af vinkler takket veere 
hukommelsesfunktion til hyppigt anvendte vinkelmal 


Pai 


Inklusive benforleenger til maling pa darligt 
tilgaengelige steder 


wae) 


Kalibrering er ikke nadvendig 


Hurtig beregning af enkelte og dobbelte 
geringsvinkler samt beregning af hjgrne- 
og heeldningsvinkler. 


GAM 220 MF Professional 
Bestillingsnummer 0 601 076 200 


Medfelgende tilbehor Benforleenger, 
4 x 1,5 V-LR6-(AA-) batteri, 
beskyttelsestaske 


Maleomrade 0°-220° (vinkel) 


Malepreecision + 0,1°/+ 0,05° 


Vinkel/libelle 

Regnefunktion Ja 

Mal (L/B/H) 432 x 35 x 61 mm 
Veegt 1,1 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehor finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Vinkelmaler 
DWM 40 L Professional 


Zz 


Za 


Zz 


Zz 


a 


Helt najagtig vinkelbestemmelse 


Hurtigere samt mere ngjagtig og gakonomisk bestemmelse 
af vinkler 


Ngjagtig overforsel af vinklen pa emnet 


Maksimal preecision og levetid takket vaere den integrerede, 
slitagefri og temperaturuafheengige preecisionsvinkelmaler 


Optimal aflaeselighed takket vere to display pa hhv. 
for- og bagside 


Kalibrering er ikke nadvendig 


Hold-funktion til at fastholde og overfgre maleresultatet med 
et enkelt tastetryk 


Bestillingsnummer 
Medfglgende tilbehor 


Maleomrade 


Maleprzecision 
Vinkel/libelle 
Mal (L/B/H) 


Vzegt 


DWM 40L 
Professional 


0 601 096 603 
4 x 1,5-V-LR6-(AA-) 


batteri 
0°-220° (vinkel) 


a (0) 110 //as O01" 


432 x 33 x 60 mm 
1,1 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehor finder du pa www.bosch-professional.dk 


DWM 40L Set 
Professional 


0 601 096 663 


Benforlazenger, 
4 x 1,5-V-LR6-(AA-) 
batteri, beskyttelsestaske 


0°-220° (vinkel) 
+0,1°/+ 0,05° 


432 x 33 x 60 mm 
1,1 kg 
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Hzeldningsmaler 
DNM 60 L/120 L Professional 
Precis digital haeldningsmaler 


Precision og rentabilitet 
Det akustiske signal muliggor 
en precis nivellering ved 
1-mands-drift. 


Pa 


Maler preecise hezldninger i grader, 
procent eller mm/m 


Z 


Retningspile og akustiske signaler ved 
0° og 90° af hensyn til enkelt justering 


ee 


Hold-/Copy-funktion til at fastholde og 
overfgre maleresultatet 


Pai 


Automatisk rotation af malevzerdierne 
i displayet ved arbejde over hovedhgjde 


N Enkel kalibreringsfunktion til vedvarende 
ngjagtighed 
DNM 60L DNM 120L 
Professional Professional 
Bestillingsnummer 0 601 014 000 0 601 014 100 
Medfolgende tilbehor al x 9-V-6LR61-batteri, | 1 x 9-V-6LR61-batteri, 
beskyttelsestaske beskyttelsestaske 
Maleomrade Cee eal 
(4 x 90° heeldninger) (4 x 90° hzeldninger) 
Vinkel/libelle -/ 0,05° -/+ 0,05° 
Elektronik 0°/90° as 0,05° + 0,05° 
“Elektronik 1°-89° + 0,2° + 0,2° 
“Mal (L/B/H) 600 x 25 x 60 mm 1.200 x 25 x 60 mm 
Veegt 0,7 kg | 1,3 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehor finder du pa www.bosch-professional.dk 
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Oversigt over tekniske data 


: w 
Detektorer &’ - 
+ 
SS x \ 
= @ 
Q & ~ SS 
° & = 2S 
g oy AN s s 
Jernholdige metaller, ikke- 
NYHED! GMS 120 1DOnm jernholdige metaller, under- - 1x 9V6LR61 0,27 kg 200 x 85 x 32 mm 
Professional liggende traekonstruktioner, 
spzendingsforende ledninger 
Kunststofror, jernholdige 
D-tect 150 Meee Ree entee ai ’ r 
Brateecional 150 mm_ metaller, un erliggende IP 54 x 1,5 V LR6 (AA) 0,7 kg 220 x 97 x 120 mm 13 
treekonstruktioner, 
spaendingsfgrende ledninger 
Punktlasere 
7 = 
x < 
9° Co) 
< S 
s & SS Lv 
o f 
Ss ¥ S 
GPL5C » 7moverst, 1/4", 
Bratace cad 30m Bis ree +0,2mm/m +4° IP54 4x1,5 V LR6 (AA) 5/8" 0,6 kg 146 x57x119 mm 16 
GPL 5 an ol” 1/4", 
Broreesional 30 m* = +0,3 mm/m 45° IP 5X 3x 1,5 V LR6 (AA) oak 0,25 kg 104 x 40 x 80 mm il7/ 
GPL 3 + 3° 1/4", 
Ewer eer 30 m* - +0,3 mm/m +5° IP 5X 3x 1,5 VLR6 (AA) ae 0,25 kg 104 x 40 x 80 mm 18 
Linjelasere 
ai S 
x < 
o Q 
< & 
s b5 < L 
o : 
com nl ¥ a 
ea 2) 10 m* - +0.3mm/m +4° IP5X 3x 1,5 VLR6 (AA) a 0,25kg 80x 42x 96mm 19 
bee puede @ 80 m* = +0,2mm/m + 4° IP 54 4x 1,5 V LR6 (AA) a 0,76 kg 159x 75x 141mm 20 
eis @ 80 m* [ee +0.2 mm/m Eee ip 54 onion 1/4") Giieaieem 158 x 54x 141 mm 21 
Professional 5/8 
GLL 2-50 - a " 
Pratcecional 50m =I +0,.3mm/m +4 IP 54 3x1,5VLR6 (AA) 1/4 0,45 kg 118 x 57 x 89 mm 22 
Cee 20m* #02 - - IP54 4x1,5VLR6(AA) - 0,50kg 156x102x 98mm 23 
Professional mm/m 


* Alt efter lysstyrken i omgivelserne. 


IP-kapslingsklasse: 


IP 54 = beskytter mod skadelige stgvaflejringer. Indtraangende stgv forhindres ikke fuldstaendig, men driftsmidlernes 
arbejdsmade ma ikke kunne pavirkes (stavbeskyttelse). Beskytter mod vand, som optraeder i alle retninger (staenkvand). 
IP 66 = beskytter mod indtraengende stov (stovtat). Beskytter mod kraftig vand og steerke vandstraler. 
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e ic) 
Rotations- 2 
ew 
SS iS & x 
& & os - 
| £ 5 @ 
9 6 < S 
= cS ~ x LY 
5 ge > v 
g& om om SX ys a 
NYHED! GRL 400 H + 0,08 P 2 x 1,2 VHR20 (D) (9 Ah), P 
Rees ey 400m fintim £5 Be > x 15 VLR20 (D) 5/8" 1,8kg  190x180x170mm 24 
BL 200 GC + 0,05 ne 2a) 
Bae eal, 400m Titi #5° IP. 66 (5000 mAh), 5/8" 3kg 211x180x190mm ~—25 
4x 1,5 VLR20 (D) 
NYHED! GRL 300 HVG +0,1 , 2x 1,2 VHR20 (D) (9 Ah), P 
a in oat 300m fees ¢ 5 Bee 5 x 1'5 v LR2O (D) 5/8" 1,8kg  190x180x170mm __26 
GRL 300 HV +0,1 5 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), A 
eas 300m fea ¢ 5 Ge 5 x 1'5 VLRO (D) 5/8" 1,8kg  190x180x170mm 27 
nivellerings- G > 
s é 
instrumenter < ‘ 
~ sky wi 
og > av 
oom S s ay 
GOL 20G 20 : 7 
Prareccional 60 m Gon gange IP54 3mmpa30m 5/8 1,7 kg 2S ells boxe Samm 29 
GOL 20D 20 : ; 
pre ee 60m Grader gange IP54 3mmpa30m 5/8 1,7 kg 215 x 135 x 145 mm 29 
hee 100 m 400 gon 26 IP54 1,6mmpa30m 5/8" 1,7kg  215x135x145mm _—.29 
Professional gange 
CE ee iB 100 m 360 grader 2° IP54 1,6mmpa30m 5/8" 1,7kg  215x135x145mm _—.29 
Professional gange 
Afstands- 
° 
malere $ > 
s SJ 
So Ke) 
< Ss 
= by cS Lv 
Ges ‘ 
So =< F 
NYHED!GLMS80 9g o5-80m +4,5mm 20+1 - Ips4 2X3.7-Vlithium — 4ign Qaakg 141x51x30mm 32 
Professional akku 
NYHED! GLM 80 + 1 x 3,7-V-lithium- 1 
R’GolProfeesional 0,05-80 m +15mm 20+1 —- IP 54 alidau 1/4 0,14 kg 111 x51x30mm 33 
Sl arene 0,05-250m +1mm 30 Ja IP54 4x1,5VLRO3(AAA) 1/4" 0,24kg 120x 66x37 mm 34 
GLM 150 f 
matveniiey 0,05-150m +1imm_ 30 - IP54 4x1,5VLRO3 (AAA) 1/4" 0,24kg 120x 66x37 mm 35 
Vinkel- og 
: S — 
hzeldnings- Fa gS > 
é ¢ g 
& < x SS 
wy & ge ay Boe 
aS om x aS a 
Sarai 0°-220° (vinkel) + .0,1°/0,05° (vinkel/libelle) 4 x 1,5 V LR6 (AA) tke  432x35x 61mm 37 
DWM 40 L ere r —. 
SPE 0°-220° (vinkel) + 0,1°/0,05° (vinkel/libelle) 4x 1,5 V LR6 (AA) 1,1 kg 432 x 33 x 60 mm 38 
DNM 60 L 0-360° (4x 90° —- +. 0,05° (Elektronik 0°/90°) / 
Professional hzeldninger) + 0,2° (Elektronik 1-89°) 1xoV SERGE Oke Bao ae Onn 33 
hia ° i fe} ° 
DNM 120 L 0-360° (4x 90° + 0,05° (Elektronik 0°/90°)/ 5. g vei Ret ETM 1.200 x 25 x 60 mm = 


Professional haeldninger) + 0,2° (Elektronik 1-89°) 
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Oversigt over tilbehorsdata 


Lasermodtagere/ 
fjernbetjening 


Laser- 
modtager 
LR1 
Professional 


Laser- 
modtager 
LR1G 
Professional 


Kraftig 
modtager 
BLE 200 
Professional 


Laser- 


0-200 m 


0-150 m 


0-200 m 


modtagerLR2 5-50m 


Professional 


Fjernbetjening 
RUC: al 
Professional 


Fjernbetjening 
BLR 10 
Professional 


0-30 m 


0-30 m 


+1mm/+3mm 


+1mm/+3mm 


+1mm/+3mm 


+1mm/+3mm 


1x9 V6LR61 


1x9V6LR61 


2x 1,5 VLR6 
(AA) 


1x9 V6LR61 


1x 1,5 VLR6 
(AA) 


1x9 V6LR61 


IP 65 0,36 kg 


IP 65 0,36 kg 


IP 66 0,21 kg 


IP 54 0,2 kg 


= 0,069 kg 


= 0,12 kg 


as 
o 
ee 
te 


a 


GRL 400 H; 
GRL 300 HV; 
BL 200'GC 
Professional 


GRL 300 HVG 
Professional 


BL 200'GC; 
GRL 400 H; 
GRL 300 HV 
Professional 


GLL 3-80 P; 
GLL 2-80 P; 
GLL 2-50 

Professional 


GRL 300 HV; 
GRL 300 HVG 
Professional 


BL 200'GC 
Professional 


as 
& 
s 
5 
w 
@ 


0 601 015 400 


0 601 069 700 


0 601 017 101 


0 601 069 100 


0 601 069 300 


0 601 096 961 


Byggestativer 


Byggestativ 
(Bis) iL/ey0) 52-147 cm 1/4" 
Professional 
| \ 
j 
} Byggestativ 
¥ BT 160 97-160 cm by Siexetell 
Professional 
’ y 
' 
ht \ 
Byggestativ 
BT 170 HD 107-165 cm y/Shexelell 
Professional 
f ¥ 
Ye 7 
Byggestativ 
BT 300 HD 122-295 cm Syst" 5 ilal 
Professional 
{ i Y 
. 5/8" til 
Stativadapt 
ae oe 7 1/4" 


1,0 kg 


4,1 kg 


5,5 kg 


7,2 kg 


xs 
o 
o 
% 


Q 


GPL 5 ‘C: GPL 5; GPL 2: GLL 2: 
GLE 3-80 P: GUL 2-80) Ps-GLE 2-50. 
GLM 80; GLM 250 VF; GLM 150 
Professional 


GPL 5 'C; GPL 5; GPL 3: GLL 2; 

GLL 3-80 P; GLL 2-80) P; -GRL 400 FH; 
GRL 300 HVG; GRL 300 HV; 

BL 200 GC; GOL 20 G/D; 

GOL 26 G/D Professional 


Med adapter: 

GLL 2-50; GLM 80; GLM 80 + R 60; 
GLM 250 VF; GLM 150 
Professional 


GPL5'C: GPL 5; GPIL.3: GLE 2: 
GLL 3-80 P; GULL 2-80 P; 

GRL 400 H; GRL 300 HVG; 
GRL 300 HV; BL 200 GC; 

GOL 20 G/D; GOL 26 G/D 
Professional 


Med adapter: 

GLL 2-50; GLM 80; GLM 80 + R 60; 
GLM 250 VF; GLM 150 
Professional 


GPL SC; GPL 5S: GPLE3:-GLL 2; 
GLL 3-80 P: GUL 2-80) P; 

GRL 400 H; GRL 300 HVG; 
GRL 300 HV; BL 200 GC; 

GOL 20 G/D; GOL 26 G/D 
Professional 


Med adapter: 

GLL 2-50; GLM 80; GLM 80 + R 60; 
GLM 250 VF; GLM 150 
Professional 


Alle laserafstandsmalere 
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0 601 096 974 


0 601 091 200 


0 601 091 300 


0 601 091 400 


1 609 203 C10 
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Oversigt over tilbehorsdata 


Holdere/ 
hzeldningskile/ 


“Dp 


SS 
a 
w 
& ¢ 
EN Q 


Sty / 


8 


za 


Velegnet til fastgorelse af 

b | 2 t til 

Veegholder pene ee ee - BL 200 GC Professional 2 607 001 277 
justering af den vandrette linje 


og den lodrette linje pa stativet 


N Fleksibel montering af holderen GRL 400 H; 
Veegholder "i es ; . ; 
WM 4 N Hgjdejustering med lasefunktion 7 te GRL 300 HVG; 0 601 092 400 
Brafeecional af hensyn til en sikker og praecis GRL 300 HV 
justering Professional 
GPL 5 C; GPL 5; 
Universals N Fleksibel montering af holderen GPL 3) GU 3°80 Pi 
Z GLL 2-80 P Professional 
holder N Hgjdejustering med lasefunktion 0,5 kg 0601 015 AOO 
nae eee af hensyn til en sikker og praecis Batfolk essa samimen 
justering med teleskopstang 
BT 350 Professional 
N Til enkel fastgorel LR 1; LR 1G; LR 2 
Holder ene hii a Z 1 608 MOO 05A 
pa stadien Professional 
N. Til hurtig og preecis 


BL 200 GC 
Heeldningskile nivellering ved underlag = 2 607 001 959 


. Professional 
med niveauforskel 


- 
N Til maling pa korte DWM 40 L; 
\ Benforlzenger anlzegsflader og svert - GAM 220 MF 2 607 001 312 
tilgazengelige steder Professional 
. ag Skinne N Aluminiumsskinne 


R 60 med pracis holder til = GLM 80 Professional 0 601 079 000 
Professional GLM 80 Professional 


Laserbriller/ 
lasermaltavler/ 


lofts- og 


maleplade 


Laserbriller 
(rade) 


Laserbriller 
(gronne) 


Dzeekelement 


Maleplade 


Lasermaltavle 


Lasermaltavle 
(rod) 


Lasermaltavle 
(bla) 


za 


za 


za 


za 


za 


za 


za 


za 


Forbedrer laserstralens synlighed og 
letter pa den made arbejdet under 
darlige lysforhold. 


Forbedrer laserstralens synlighed og 
letter pa den made arbejdet under 
darlige lysforhold. 


Velegnet til forbedring af laserstralens 
synlighed 


Inklusive magnet til direkte montering 


Velegnet til bedre justering af laseren 
og som markeringshjzlp til overforsel 
af laserstralen pa vegge og gulve 


Velegnet til bedre reflektering af 
laserstralen, eksempelvis ved maling 
udendgrs i kraftigt sollys 


Velegnet til forbedring af laserstralens 
synlighed 


Velegnet til forbedring af den grgnne 
laserstrales synlighed 


= 
o 
a 
% 


Q 


GRL 400 H; 
GRL 300 HV; 
BL 200 GC 
Professional 


300 HVG 
Professional 


Alle lasermale- 
instrumenter 


Alle lasermale- 
instrumenter 


GLM 250 VF; 
GLM 150; 
GLM 80 
Professional 


GRL 400 H; 
GRL 300 HV 
Professional 


300 HVG 
Professional 
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1 608 MOO 05B 


1 608 MOO 05J 


2 607 001 301 


2 607 002 195 


2 607 001 391 


1 608 MOO 05C 


1 608 MOO O5K 
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Oversigt over tilbehorsdata 


Stromforsynings- 
tilbehor/ 


transportkufferter 


Batterihus 


s Lader 


Akku 


Transport- 
kuffert 

GRL 300/400 
Professional 


Transport- 
kuffert 

GLL 2-80 P/ 
GLL 3-80 P 


Transport- 
kuffert 
Gi2-50) 
Professional 


N Til alkaline-batterier 


N Med international adapter 


N  NiMH-akku 


N Sikker transport af apparatet 


N Sikker transport af apparatet 


N Sikker transport af apparatet 


GRL 400 H; 
GRL 300 HVG; 
GRL 300 HV 
Professional 


GRL 400 H; 
GRL 300 HV; 
GRL 300 HVG 
Professional 


GRL 400 H; 
GRL 300 HV; 
GRL 300 HVG 
Professional 


GRL 400 H; 
GRL 300 HVG; 
GRL 300 HV 
Professional 


GLL 2-80 P; 
GLL 3-80 P 
Professional 


GLL 2-50 
Professional 


SS 
< 
Ss 
o 
@ 


1 608 MOO 05D 


1 608 MOO O5E 


1 608 MOO 05G 


1 608 MOO O5F 


1 600 AOO OCB 


2 605 438 682 
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Ka 
s 
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GLE 2:'GLLE 3-80'P; GLE 2-80 P; 
Sac GLL 2-50; GRL 400 H; 
Gn 040 Pintescional Op til 2,4 m 2 1,3 kg GRL 300 HV; GRL 300 HVG; 0 601 094 100 
BL 200 GC; GOL 20 G/D; 
GOL 26 G/D Professional 


GRL 400 H; GRL 300 HV; 


Stadie GRL 300 HVG; BL 200 Gc; 
Op til 5 5 1,98k 0 601 094 300 
GR 500 Professional ~ > ™ 8 GOL 20 G/D; GOL 26 G/D 


Professional 


GAL 5 Ce EPIL Sy CIAL Sk ELL Bs 
(ILL SHeX0) (Ps ILL 2te{0) Ps 
GLL 2-50 Professional 
Teleskopstang 


BT 350 Professional 140-350 cm - 2,5 kg Ogsa Perfekt sammen 0 601 015 BOO 
med universalholder 
BM 1 Professional og 
veegholder 
WM 4 Professional 


eee Eo ae 


Symboler og deres betydning. 


Integreret maloptik 


aw Stoedvarselsfunktion 
til optimal sigtbarhed for laserpunktet AR forhindrer nivelleringsfejl ved 
op til en afstand pa maks. 250 m. vibrationer eller rystelser. 


360° hzldningssensor Lithium-teknologi 


letter arbejdet og giver 
GLM 80 Professional 
ekstra funktioner. 


Ingen selvafladning. 
Ingen memory-effekt. 


Fax: DK = +45 44898600 


